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D:\Msd22Wout06\0408\0408MixAc01 .D 

Data File Name 0408MixAc01 . D 
Data File Path D:\Msd22\Aout06\0408\ 

Operator 26 
Date Acquired 8/4/2006 9:43 
Acq. Method File MAN_52.M 
Sample Name Mix Ac 50 
Vial Number 1 

Misc Info Mix Acetate 001 50 ng injecte 



Temps de retention, te mps de retention relatif et target Signal (M1) 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

5b Preanan 3a 20a diol diAC 


M2 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

5b Preanan 3a 20a diol riiAQ 


Ret Time Rel Ret TimP 


10.70 
14.37 
14.63 
15.19 
15.58 
17.09 

J121. 


243 
257 
257 
316 
241 
191 

_2£2_ 


1.343 
1.368 
1.420 
1.457 
1.597 
1-796 


15,126,010 
17,606,728 
19,683,079 
24,536,719 
21,410,205 
30,056,893 

25,82:2,925 


Target Sional Target Resnnn^ 


258 
272 
272 
256 
316 
271 
284 


Q1 Signal Q1 Resnnn. se Q1 Ratin 


103.9 

63.0 

42.7 

90.8 

57.8 

81.9 

563 


14,559,348 
27,927,453 
46,140,764 
27,022,036 
37,046,436 
36,707,461 
45,892,Q36 


M3 signal 


.... 


Name 

02 signal 


Q2 Ratio 

5a Androstanol AC 

204 

8,054,385 

55.3 

Etiocholanolone AC 

201 

10,598,971 

38.0 

Androsterone AC 

218 

13,895,009 

30.1 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

241 

20,649,090 

76.4 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

256 

18,348,951 

49.5 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 
I 5b Preanan 3a 20a diol diAC 

286 

22,112,785 

60.2 

344 

12.834.532 

28.0 
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